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Primavera - jVeitcr estando há urna mudanza no regime de chavas e temperaturas na 
maior parte do Brasil. A maior parte da Regido Nordeste encontra-se na sua estatúo 
seca, com algumas exce^óes. No centro-sul da Regido Norte, o período chuvoso iniciase 
nos meses de outubro e novembro, com o aumento gradativo das pancadas de chuva e 
trovoadas. No trimestre setembro, outubro e novembro ñas Regióes Centro-Oeste e 
Sudeste, as chavas passam a ser mats intensas e freqúentes. marcando o período de 
transicáo entre a estacaa seca e a estacáo chavosa. Iniciam-se as pancadas de chuva fio 
final da tarde ou norte, devido ao aumento de calor e da umidade que se mtensiftcam 
gradativamente no decorrer desta estacáo. Em algumas ocasióes, podem ocorrer ralos, 
ventos fortes e queda de granizo, Na Regido Sui, ocorrem poucas a Itera có es nos iota i s 
mensais de chuva. As temperaturas aumenfum gradativamente nos Regióes Sal r 
Sudeste e Centro-Oeste. No Brasil Central , as temperaturas máximas podem atingir 
valores muito elevados em funcáo da forte radia$ao solar e da maior ffeqüéncia de dios 
com ceu claro. Contudo r neste periodo , aínda podem ocorrer incursó es de massas de ar 
frió intensas e que podem causar declínio acentuado da temperatura no centro-sui do 
País „ Ñas Regióes Norte e Nordeste do Brasil , há pouca variagáo de temperatura ao 
longo do ano . 

(Fonte: mvw.semarhse.gov.br/meteoroiogia, consultado em 7/8/09) 









